WikipediA 

Fraingis 


Tha Fraingis ( Frangais ) na cànan Innd-Eòrpach fon mheur Ròmanach. 'S e cànan eadar-nàiseanta a th' ann, 
a tha air a labhairt anns an Roinn Eòrpa, Aimearaga a Tuath, Afraga agus Àisia. Aig aon àm, b' e Fraingis an 
cànan a bh' aig a chuid a bu mhotha de dh'uaislean Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile. 

Ceanglaichean a-mach 

■ Faclairean Fraingis-Gàidhlig (http://multidict.net/multidict/?sl=fr&tl=gd) tro Multidict 

■ Faclairean Gàidhlig-Fraingis (http://multidict.net/multidict/?sl=gd&tl=fr) tro Multidict 





Fraingis 

Frangais 

Fuaimneachadh 

/ftsas eI 

Far a bheil i 'ga 

bruidhinn 

■ An Fhraing, A' Bheilg 

■ Eòrpa, Afraga, Na h- 
Aimearagan, Cuan 

Sèimh agus àitichean 
eile ann an Àisia 

Luchd-labhairt 

iomlan 

270 millean 

Reangach 

10 

Teaghlach- 

chànan 

Innd-Eòrpach 


■ Italic 


■ Romance 

Siostam- 

litreachaidh 

Aibidil Ròmanach 

'Ga riaghladh le 

Acadèmie frangaise 

Còdan Cànan 

ISO 639-1 

fr 

ISO 639-2 

fre 

ISO 639-3 

fra 


V*o JÈkO' 

Am Fraingis san t-Saoghal 

Lègende: 

Gorm: Teanga mhàthaireil ; 

Bleu: Cànan an Riaghaltais ; 

Bleu clair: Cànan foghlaimte ; 
uaine: minoritès francophones. 


Air a tharraing à "https://gd.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraingis&oldid=499849" 


Chaidh an duilleag seo a dheasachadh 22 dhen Ògmhios 2015 aig 22:00 turas mu dheireadh. 






























Tha an teacsa seo ri làimh fo cheadachas Creative Commons Attribution-ShareAlike; faodaidh gu bheil e buailteach 
do theirmichean a bharrachd. Faic teirmichean a' chleachdaidh airson mion-fhiosrachadh. 



